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REQUEST N90034 
PROCESSING ADDITIVES 
DRY WEIGHT BASIS (DWB) 


SAMPLE 

CODE 

SAMPLE 

ID 

PG 

% 

GLY 

% 

PP 

ug/g 

SOR 

% 

URA 

% 

1 

NOBF-1 

BUR 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

2 

NOBF-2 

BRT 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

3 

N0BF-3 

RCB 

2.45 

3.95 

644.0 

0.05 

N.D. 

4 

NOBF-4 

RLTC 

3.00 

2.34 

597.4 

0.12 

N.D. 

5 

NOBF-5 

RLE 

2.95 

2.38 

724.4 

0.12 

2.86 

6 

NOBF-6 

MT 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

7 

NOBF-7 

ES 

0.01 

1.12 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

8 

NOBF-8 

IS 

N.D. 

0.07 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

9 

N0BF-9 

ESB 

0.01 

0.86 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

10 

NOBF-IO 

DIET 

0.02 

1.78 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

11 

NOBF-11 

VST 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

N.A. 

12 

NOBF-12 

kst 

N.A. 

N.A, 

N.A. 

N.A. 

N.A, 
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